Leon hr. Skorupka 


opatrzony SS. Sakramentami, po długićj i dolegliwćj chorobie zasnął w Panu 
dnia 12 Stycznia 1875 r., w 53 roku życia. 


W nieutulonym żalu pograżona Rodzina, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych zmarłego 

i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok z domu pod L. 39 w Rynku głównym do kościoła 

Archipresbiteryalnego N. Maryi Panny, we Czwartek dnia 14 b. m. o godzinie 10 zrana, a po 
odbytém Nabożeństwie wprost na Cmentarz. 


W drukarni L. Paszkowskiego w Krakowie. 


